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PART III 


Stores Purchase 


Agriculture Department 


Last date and time for receipt of tender form 
11 -9- 2012 , 2 p . m . 


SHORT TENDER NOTICES 


( 1 ) 


No. FC - 207 /2012 . 

26th July 2012. 
Sealed competitive and superscribed tenders are 
invited from the competent dealers to supply of the 
Laboratory Equipments as shown in Annexure I to the 
Fertilizer Quality Control Laboratory , Parottukonam , 
Thiruvananthapuram . 

Tender No. with P. A .C . — 1/ 2012 , 68 ,300 . 
Cost of tender forms : 

Original — 400 + VAT @ 4 % = 416 . 
Duplicate — 200 + VAT @ 4 % = 208 . 


Date and time of opening of tender - 11- 9 -2012 , 
3 p . m . 

Date upto which the rates are to remain firm for 
acceptance — 31- 3 - 2013. 

EMD — 1 % of P. A . C . in the form of Demand Draft 
drawn in favour of the undersigned payable at S . B . T., 
Vellayambalam . 

Security Deposit — 5 % of total contract amount 
inclusive of E . M . D . to be furnished as above . 


Date of commencement of sale of tender forms 
2-8-2012 . 


Period of supply — Within 30 days of the receipt of 
supply order . 

Designation and address of the Officer from whom 
the tender forms are to be obtained and to whom tenders 
are to be sent — Deputy Director of Agriculture, Fertilizer 
Quality Control Laboratory, Parottukonam , Nalanchira P. O . 
Thiruvananthapuram -695 015 . 


Closing date and time of sale of tender form 
10 -9 - 2012 , 4 p . m . 


ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറിന് 
പുറത്ത് ലാബറട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 


- നിശ്ചിതസമയം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


നിശ്ച യി ക്ക പ്പെട്ട സമയത്ത് ഹാജരുള്ള ദർഘാ സു 
കാരുടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിലായിരിക്കും ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നത്. 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില പണമായോ മണി ഓർഡർ 
ആയോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ഫോറം അയയ്ക്കാനുള്ള 
തപാൽ ചാർജ്ജ് പ്രത്യേകം അടക്കേണ്ടതാണ്. 


- നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സമർപ്പി ക്കു ന്ന ദർഘാ സു 
കൾക്കൊപ്പം 100 കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള കരാർകൂടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. 


ദർഘാസിനെയോ സപ്ലെചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളെയോ 
സംബന്ധിച്ച വിശദ വി വ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. കേരള 
- സർക്കാരിന്റെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിയമങ്ങളും 
ചട്ടങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


ANNEXURE I 


The sealed cover containing the tender should be 
superscribed as the “ Tender for supply of Laboratory 
Equipments -Fertilizer Quality Control Laboratory , 
Parottukonam , Thiruvananthapuram ” . 

Late tenders will not be accepted . Tenders will be 
opened in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that time. 

The prices of the tender form shall be received only 
by Cash or Money Order ( Postal charges extra 50 ) . 
Tender should be submitted in the prescribed form along 
with an agreement in prescribed format in Kerala 
Stamp Paper worth 100 . 

Details with respect to the tender notice and the 
materials intended to be purchased can be obtained from 
the office of the undersigned at working hours or 
from the website www .keralaagriculture .com or from 
www. karsheekakeralam .com of the Depatrment of Agriculture . 

The rules and regulations prescribed for tenders 
by the Government of Kerala shall be applicable 
to this tender also . 

തിരുവനന്തപുരം പാറോട്ടുകോണത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
രാസവള ഗുണനിയന്ത്രണ ലബോറട്ടറിക്ക് അനുബന്ധം I - ൽ 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ നൽകാൻ സന്നദ്ധത 
യുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഡീലർമാരിൽ/ സപ്ലയർമാരിൽനിന്നും 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും അടങ്കൽ തുകയും - 1/2012, 68,300 . 

നിരതദ്രവ്യം- പി. എ . സി . യുടെ 1 % (താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ എടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് 
ട്രാവൻകൂറിന്റെ വെള്ളയമ്പലം ശാഖയിൽ മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റായി വേണം നിരതദ്രവ്യം സമർപ്പിക്കാൻ. 

സു ര ക്ഷാ നി ക്ഷ പാ - മാ ത്ത ം ത ക യ ട 5 % 
( നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിച്ച തുകകൂടി ഉൾപ്പെടെ). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 400 + വാറ്റ് @ 4 % = 416. 

പകർപ്പ് - 200 + വാറ്റ് @ 4 % = 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 
2 - 8 - 2012. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 10 - 9- 2012, 4 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 9 - 2012 , 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11- 9 - 2012 , 3 മണി. 

സാ ധ ന ങ്ങ ൾ സപ്ലേചെയ്യേണ്ട സമ യം -സപ്ല 
ഓർഡർ ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം. 

നിരക്കുകൾ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2013 . 


Si. 


Items with specifications 


Quantity 


No. 


1 


Kjeldahl Digestion chamber 
- with 6 units 


1 No. 


- 2 


Kjeldahl Distillation Assembly 1 No. 

Glass parts of distillation assembly 6 Nos. 


3 


Laser Printer 1136 MFP HP Laser 


1 No . 


SPECIFICATIONS 
1. Kjeldahl Digestion chamber with 6 heating units with 

temperature adjustments ranging from 100 — 400 °c. 
2. Kjeldahl Distillation Assembly Glass parts of 

distillation assembly ( Borosilicate Glass Class " A " ). 


No . FC-208/2012 . 

26th July 2012 . 
Sealed competitive and superscribed tenders are 
invited from the competent dealers to supply of the 
Chemicals for Lab use as shown in Annexure I to the 
Fertilizer Quality Control Laboratory , Parottukonam , 
Thiruvananthapuram . 

Tender No . with PAC — 2 /2012, 49,500 . 
Cost of tender forms : 

- Original - 400 + 4 % VAT. @ 4 % = 416 , 
Duplicate - 200 + 4 % VAT. @ 4 % = 208 . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുകയും അവ തിരികെ 
സ്വീക രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും 
മേൽവിലാസവും- - ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ 
രാസവള ഗുണ നിയന്ത്രണ ലബോറട്ടറി പാറോട്ടുകോണം 
നാലാഞ്ചിറ പി . ഒ, തിരുവനന്തപുരം- 695 015 . 


Date of commencement of sale of tender froms 
2 - 8- 2012 . 


Closing date and time of sale of tender form 
10-9 -2012 , 4 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
11 -9- 2012, 2 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 11 - 9 - 2012 , 
3 p . m . 


ദർഘാസ് നമ്പരും അടങ്കൽ തുകയും - 2 / 2012, 49,500 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 400 + വാറ്റ് @ 4 % = 416 

പകർപ്പ് - 200 + വാറ്റ് @ 4 % = 208 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 
2 - 8 - 2012 . 


Date upto which the rates are to remain firm for 
acceptance - 31 - 3 - 2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 9- 2012, 4 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 11 -9 - 2012 , 2 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11-9 - 2012 , 3 മണി. 

നിരക്കുകൾ സ്ഥിര മായി നിലനിൽക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2013 . 


നിരതദ്രവ്യം - പി. എ . സി .യുടെ 1 % (താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ എടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് 
ട്രാവൻകൂറിന്റെ വെള്ളയമ്പലം ശാഖയിൽ മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റായി വേണം നിരതദ്രവ്യം സമർപ്പിക്കാൻ). 


| EMD - 1 % of PAC in the form of Demand Draft 
drawn in favour of the undersigned payable at S . B . T., 
Vellayambalam . 

| Security Deposit - 5 % of total contract amount 
inclusive of E . M . D . to be furnished as above . 

- Period of supply - Within 30 days of the receipt of 
supply order . 

Designation and address of the Officer from whom 
the tender form are to be obtained and to whom tenders 
are to be sent — Deputy Director of Agriculture, Fertilizer 
Quality Control Laboratory, Parottukonam , Nalanchira P. O ., 
Thiruvananthapuram -695 015 . 

The sealed cover containing the tender should be 
superscribed as the “ Tender for supply of Chemicals for 
Lab use - Fertilizer Quality Control Laboratory, 
Parottukonam , Thiruvananthapuram . 

Late tenders will not be accepted . Tenders will be 
opened in presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


- സു ര ക്ഷാ നി ക്ഷ പ - മാ ത്ത ം ത ക യ ട 5 % 
( നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിച്ച തുക കൂടി ഉൾപ്പെടെ). 

സാധ ന ങ്ങ ൾ സപ്ലേചെയ്യേണ്ട സമ യം -സപ്ല 
ഓർഡർ ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുകയും അവ തിരികെ 
സ്വീക രിക്കുക യും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും 
-- മേൽവിലാസവും-- ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ, 
രാസവള ഗുണ നിയന്ത്രണ ലബോറട്ടറി, പാറോട്ടുകോണം, 
നാലാഞ്ചിറ പി . ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695 015 . 

- ദർഘാസുകൾ അടക്കംചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറിന് 
പുറത്ത് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കെമിക്കലുകൾ 
- നൽകുന്നതിനുളള ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 


- നിശ്ചിതസമയം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


- നിശ്ച യി ക്ക പ്പെട്ട സമയത്ത് ഹാജരുള്ള ദർഘാ സു 
കാരുടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിലായിരിക്കും ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നത്. 


The prices of the tender form shall be received only 
by Cash or Money Order (Postal charges extra 50 ). 
Tender should be submitted in the prescribed form along 
with an agreement in prescribed format in Kerala 
Stamp Paper worth 100 . 

Details with respect to the tender notice and the 
materials intended to be purchased can be obtained from 
the office of the undersigned at working hours or 
from the website www .keralaagriculture .com or from 
www . karsheekakeralam .com of the Depatrment of 
Agriculture . 

The rules and regulations prescribed for tenders 
by the Government of Kerala shall be applicable 
to this tender also . 
- തിരുവനന്തപുരം പാറോട്ടുകോണത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
രാസവള ഗുണനിയന്ത്രണ ലബോറട്ടറിക്ക് അനുബന്ധം 1- ൽ 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കെമിക്കലുകൾ നൽകാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള 
യോഗ്യതയുള്ള ഡീലർമാരിൽ സപ്ലയർമാരിൽനിന്നും നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില പണമായോ മണിയോർഡർ 
ആയോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ഫോറം അയയ്ക്കാനുള്ള 
തപാൽ ചാർജ്ജ് പ്രത്യേകം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാ സു 
കൾക്കൊപ്പം 1, 00 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്ര ത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിലുള്ള കരാർകൂടി 
സമർപ്പിക്കണം. 


- ദർഘാസിനെയോസപ്ലെചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളെയോ 
സംബന്ധിച്ച വിശദ വി വ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. കേരള 
സർക്കാരിന്റെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിയമങ്ങളും 
ചട്ടങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


ANNEXURE — I 


SI 


Items with specifications 


No. 


Quantity 
(Nos.) 


1 


Copper Sulphate AR /GR 500 g 

4 
Pottassium Sulphate AR /GR 500 g 4 
Citric Acid anhydrous AR /GR 500 g 
Ammonium oxalate AR /GR 500 g 
Quinolene Ar/GR 500 ml 
Sodium hydroxide flakes purified 1 kg . 
Sodium tetraphenylborate GR / AR 10 g. 
Bromocresol green indicator solution 
Zincmetal powder 500 g 
Acetone AR /GR 2 .5 ltr. 
Ammonia solution -Extra pure - AR /GR 2.5ltr. 2 
Barium chloride AR /GR 500g 


Designation and address of the Officer from whom 
the tender forms are to be obtained and to whom tenders 
are to be sent— Deputy Director of Agriculture, Fertilizer 
Quality Control Laboratory, Parottukonam , Nalanchira P. O ., 
Thiruvananthapuram -695 015 . 

The sealed cover containing the tender should be 
superscribed as the “ Tender for supply of Glasswares 
for Lab use - Fertilizer Quality Control Laboratory , 
Parottukonam , Thiruvananthapuram ” . 

Late tenders will not be accepted . Tenders will be 
opened in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that time. 

The prices of the tender form shall be received only 
by Cash or Money Order ( Postal charges extra 50 ) . 
Tender should be submitted in the prescribed form along 
with an agreement in prescribed format in Kerala 
Stamp Paper worth 100 . 

Details with respect to the tender notice and the 
meterials intended to be purchased can be obtained from 
the office of the undersigned at working hours or 
from the website : www .keralaagriculture . com or from 
www . karsheekakeralam .com of the Depatrment of 
Agriculture. 

The rules and regulations prescribed of tenders 
by the Government of Kerala shall be applicable 
to this tender also . 
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No. FC - 209/2012 . 

26th July 2012 
Sealed competitive and superscribed tenders are 
invited from the competent dealers to supply of the 
Glasswares for Lab use as shown in Annexure -I to the 
Fertilizer Quality Control Laboratory, Parottukonam , 
Thiruvananthapuram -695 015 . 

Tender No — 3/ 2012 . 
PAC — 1,42, 200 . 


Date of commencement of sale of tender froms 
2 -8 -2012. 


തിരുവനന്തപുരം പാറോട്ടുകോണത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
രാസവള ഗുണനിയന്ത്രണ ലബോറട്ടറിക്ക് അനുബന്ധം I - ൽ 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്യ ർ നൽകാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള 
യോഗ്യതയുള്ള ഡീലർമാരിൽ/ സപ്ലയർമാരിൽനിന്നും നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
OD133 )M ). 


Closing date and time of sale of tender form 
10 - 9- 2012 , 4 p. m . 

Last date and time of receipt of tender – 
11 -9-2012 , 2 p. m . 

Date and time of opening of tender - 11 - 9 -2012 , 
3 p . m . 


Børelomų mM 3 / 2012. 
BOSO OS Mas 1,42,200 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 
2 -8 - 2012. 


Cost of tender forms : 

Original — 400 + VAT @ 4 % = 416 

Duplicate — 200 + VAT @ 4 % = 208 
Date upto which the rates are to remain firm for 
acceptance — 31 - 3 - 2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
MOQ10 — 10 - 9 - 2012, 4 cm . 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NOW1011 - 9 - 2012 , 2 om . 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
11 - 9 - 2012 , 3 em . 


EMD — 1 % of PAC in the form of Demand Draft 
drawn in favour of the undersigned payable at S . B . T ., 
Vellayambalam . 

Security Deposit — 5 % of total contract amount 
inclusive of E . M . D . to be furnished as above. 

Period of supply — Within 30 days of the receipt of 
supply order. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

conyos 400 + cuoğ @ 4% = 416 . 

sobota 200 + cuoğ @ 4 % = 208. 
നിരതദ്രവ്യം- അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 % (താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ എടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് 
(SOQUUMAZOlong 001330mJelo copojo108 200m wloong 
ഡാറ്റായി വേണം നിരതദ്രവ്യം സമർപ്പിക്കാൻ). 


SHORT TENDER NOTICE 


No . CC ( 2 ) 45/ 2012 (2 ). 


6th August 2012 . 


സു ര ക്ഷാ നി ക്ഷ പ - മാ ത്ത ം ത ക യ ട 5 % 
( നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിച്ച തുക ഉൾപ്പെടെ). 

സാ ധ ന ങ്ങൾ സപ്ലെചെയ്യേണ്ട സമ യം - സപ്ല 
ഓർഡർ ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം. 

നിരക്കുകൾ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കേണ്ട തീയതി 
31- 3 -2013 വരെ. 


Sealed competitive and superscribed tenders are 
invited from the competent dealers to supply the 
Laboratory Equipments as shown in Annexure-I, to various 
Soil Testing Labs in the State. 


Tender No. — 2 /2012. 


PAC - 14.80 Lakhs. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുകയും അവ തിരികെ 
സ്വീക രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും 
മേൽവിലാസവും - ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ, 
രാസവള ഗുണ നിയന്ത്രണ ലബോറട്ടറി, പാറോട്ടുകോണം, 
നാലാഞ്ചിറ പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം- 695 015. 

ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്ത് മുദ്രവച്ച കവറിന് 
പുറത്ത് ഗ്ലാസ്യ ർ നൽകുന്നതിനുളള ദർഘാസ് എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 


Cost of tender form : 

Original - 2 ,200 + VAT 
Duplicate - 1,100 + VAT 
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നിശ്ചിതസമയം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


Date of commencement of sale of tender forms 
6 -8 - 2012 . 


നിശ്ച യി ക്ക പ്പെട്ട സമയത്ത് ഹാജരുള്ള ദർഘാ സു 
കാരുടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിലായിരിക്കും ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നത്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില പണമായോ മണി ഓർഡർ 
ആയോമാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ( ഫോറം അയക്കാനുള്ള 
തപാൽ ചാർജ്ജ് പ്രത്യേകം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.) 
-- നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാ 
സു കൾക്കൊപ്പം 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്ര ത്തിൽ 
തയ്യാ റാ ക്കിയ നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിലുള്ള കരാർകൂടി 
സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. 

ദർഘാസിനെയോസപ്ലെചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളെയോ 
സംബന്ധിച്ച വിശദ വി വ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. കേരള 
സർക്കാരിന്റെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിയമങ്ങളും 
ചട്ടങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


Closing date and time of sale of tende forms — 
5 -9-2012 , 2 p. m . 

Last date and time of receipt of tender — 6 -9- 2012 , 2 p. m . 
Date and time of opening of tender — 6 -9-2012, 3.30 p . m . 

Date upto which the rates are to remain firm for 
acceptance — 31-3 -2013 . 

- EMD - 1 % of PAC in the form of Demand Draft 
drawn in favour of the undersigned payable at the State 
Bank of Travancore, Vellayambalam . 

-- Security Deposit _ 5 % of the total contract 
amount inclusive of EMD is to be furnished on receipt 
of supply orders. 

| Period of supply - Within 30 days of receipt of 
supply order. 

Designation and address of the Officer from whom 
the tender forms are to be obtained and to whom the 
tenders are to be sent — Chief Soil Chemist, Central Soil 
and Plant Health Center, Parottukonam , Nalanchira P . O ., 
Thiruvananthapuram -695 015 . 


| ANNEXURE - I 


SI 


Items with specifications 


Quantity 


No. 


3 Nos. 
2 Nos. 
2 Nos. 


Carboy with stopcock-20 ltr 
Carboy with stopcock- 10 ltr 
Digital Burette 
Bottle associated with Digital 
Burette - 1 ltr 
Funnel 60 mm 
Measuring Beaker with handle 

- a . 2 ltr 

b . 1 ltr 
Filter paper No. 1 
G4 Crucible 30 ml. 


4 Nos. 
20 Nos. 


The sealed cover containing the tender should be 
superscribed as the " Tender for the supply of 
Laboratory Equipments under Pooled Purchase 
scheme" . Late tenders will not be accepted . 

Tenders will be opened in presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. 


4 Nos . 

4 Nos. 
100 sheets /pack 
| 20 Nos. 
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The price of the tender forms shall be received only 
by cash or money order. Postal charges extra 100 . 


Fertilizer Quality Control 
Laboratory , Parottukonam , 
Nalanchira P. 0 ., 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Deputy Director of 
| Agriculture . 


The tender should be submitted in the prescribed 
form along with an agreement in the prescribed format in 
Kerala Stamp Paper worth 100 . 


Details with respect to the tender notice and the 
materials intended to be purchased can be obtained from 
the office of the undersigned at working hours or from 
the website www . keralaagriculture . gov .in or 
www .karshikakeralam . gov . in of the Department of 
Agriculture. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില പണമായോ മണി ഓർഡർ 
ആയോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ( ഫോറം അയയ്ക്കാനുള്ള 
തപാൽ ചാർജ്ജ് 50 പ്രത്യേകം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
- നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
ക്കൊപ്പം 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള കരാർ കൂടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. 

ദർഘാസിനെയോസപ്ലെചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളെയോ 
സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ നേരിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


The rules and regulations prescribed for tenders 
by the Government of Kerala shall be applicable to this 
tender also . 


-- കേരള സർക്കാരിന്റെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ 
നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരി 
ക്കുന്നതാണ്. 


ANNEXURE - I 


കേരള സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
മണ്ണു പ രി ശോ ധന ലാബറട്ട റി ക ളി ലേക്ക് ലാബറട്ടറി 
ഉപകരണങ്ങൾ നൽകാൻ സന്നദ്ധ ത യുള്ള യോഗ്യരായ 
ഡീലർമാരിൽ/ സപ്ലയർമാരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 2/ 2012 
പി . എ . സി . - 14,80,000 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 2,200 + വി . നി . 4 %= 2,288 
പകർപ്പ് - 1,100 + വി . നി . 4 % = 1,144 


SCHEDULE 
1. pH Meter — 13 Nos . Digital bench type , pH : Range 

0 to 14, Resolution . 01 pH , Repeatability + 0 . 01 
pH + 1 digit My : Range 0 to + 1999 mv, Resolution 
I mV, Repeatability + 1 mv41 digit Power 230V , 50 Hz, 
Standard accessories electrode , spare electrode , 
clamp, stand and Temperature probe, Instruction 
manual. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 
6 - 8 - 2012 . 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 9 - 2012, 2 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 6- 9- 2012, 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 6 - 9 - 2012 , 
3. 30 മണി. 


- നിരക്കുകൾ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 3 - 2013 വരെ. 


നിരതദ്രവ്യം - പി. എ . സി.യുടെ 1 % (താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ എടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂ 
റിന്റെ വെള്ളയ മ്പലം ശാഖ യിൽ മാറാ വുന്ന ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റായി വേണം നിരതദ്രവ്യം സമർപ്പിക്കാൻ.) 

സുരക്ഷാനിക്ഷേപം - പി. എ . സി.യുടെ 5 % ( നിരതദ്രവ്യമായി 
സമർപ്പിച്ച തുകകൂടി ഉൾപ്പെടെ). 

സാ ധ ന ങ്ങ ൾ സപ്ലേ ചെയ്യേണ്ട സമയം -സപ്ല 
ഓർഡർ ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുകയും അവ തിരികെ 
സ്വീക രി ക്കു കയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും 
മേൽ വി ലാ സവും - ചീഫ് സോയിൽ കെമി സ്റ്റ്, കേന്ദ 
മണ്ണുപരിശോധന ശാല , പാറോട്ടുകോണം, നാലാഞ്ചിറ പി. ഒ., 
തിരുവനന്തപുരം- 695 015 . 

- ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്ത് മുദ്രവച്ച കവറി നു 
പുറത്ത് “ ലാബറട്ടറി ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ നൽകു ന്ന തിനുള്ള 
ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 

- നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
- നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഹാജരുള്ള ദർഘാസുകാരു 
ടെയോ അ വ രുടെ അംഗീകൃത പ്രതി നിധി ക ളു ടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിലായിരിക്കും ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നത്. 


2 . Conductivity meter — 7 Nos . Digital bench type 

(Direct Reading) Range 0 to 100 mS, Resolution 0 .01 
uS (Preferred) , Accuracy: 41 % FS + I digit, Standard 
accessories conductivity cell, cell constant 0 . 1, cell 
constant 1 , spare cells , stand, cable , temperature 

probe, Instruction manual. 
3. Photo Electric Colorimeter — 7 Nos. Digital balanced 

cell type Range 0 to 1000 Scale, Filters - Blue (440 nm ), 
green (540 nm ) and red (660 nm ), Power 230 V , 
50 Hz, Lamp 6V, 1 amp , Standard accessories like 4 
colorimetric test tubes of 12 mm diameter and 

10 ml capacity, 3 filters . 
4 . Flame photometer — 7 Nos. Digital: Sensitivity : 

Sodium 2 ppm , Pottassium 1 ppm Accuracy: + 2 % of 
FSD Sample volume: 3.5 ml-minimum , Aspiration 
time: 30 seconds. Air supply pressure : 0. 3 to 0.6 kg/ cm2., 
Power: 230 V , 50 Hz, Standard accessories: Na and 

K filters, Gas and Air tube , Instruction manual. 
5 . Servo controlled voltage stabilizer 2 KVA — 13 Nos. 

230V output, Ordinary and power plug sockets , 

switches and indicators . 
6 . Multi Parameter Pocket Tester — 9 Nos. For estimation 

of pH, Conductivity and Temperature . 
7 . Shaking Machine — 6 Nos. Reciprocating shaking 

machine, with speed control and timer Tray size 

90x45x10 cm . Power 230 V, 50 Hz. - 
8 . Electronic Balance - 6 Nos. Microprocessor 

based ,digital display, Accuracy 1 mg, Maximum 
capacity 210 g , Functions - self - diagnosis, auto 
calibration , full tarring and parts counting , Power 

supply 220 V. 
9 . Water Distillation Still (Glass) — 2 Nos. Best quality 

heaters , preferred compact design for wall mounting , 
Min cap 4. 0 lit / hr. 230 V, 50 Hz . 
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10 . Water Distillation - Double Distillation Unit - 2 Nos: 

Compact design for bench mounting , condenser and 
boiler made of borosilicate glass . High efficiency 
coil condenser to ensure cool distillate . Min Cap 

2 .0 lit / hr, 230 V 50 Hz . 
11 . Automatic Bottle top Dispenser- 9 Nos: To deliver 

2 .5 - 25ml, Piston - Direct Displacing , Cylinder - 

Borosilicate glass . 
12 . Stirrer - 3 Nos . For stirring samples in beakers , 
- Speed 4000 RPM, with speed control. Shaft length 

250mm . Power 230 V, 50 Hz. 
13 . Pressure Vacuum Pump - 4 Nos . Oil sealed , air 

cooled , mounted on a base plate , with belt guard, 
- etc . Single /Double stage Power 230 V, 50 Hz. 
14 . Automatic Pipette -7 Nos. Volume 0 - 5 ml. 
15 . Hot Air Oven : 2 Nos : Lab model, stainless steel, 

thermostat, max . temp. 180C . 
16 . Centrifuge: 3 Nos: Clinical type with head to take 12 

tubes of 15 ml cap , complete with metal shields, 
rubber cushions & 15 ml centrifuge polyethylene 
tubes, 220 V 50 Hz. 


തൽ എക്സസ്പയറി ഡേറ്റുവരെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷമെ 
ങ്കിലും കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫാമിൽ നിന്നും ആവശ്യ 
പ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെണ്ടറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിലുള്ള 
സ 
സം രക്ഷണ മരുന്നുകൾ ഒന്നിച്ചോ രണ്ടുപാവ ശ്യ മാ യോ 
സപ്ലെചെയ്യുവാൻ ടെണ്ടർ കൊള്ളുന്നയാൾ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 
ടി മരുന്നുകളുടെ അളവിൽ ആവശ്യാനുസരണം നേരിയ മാറ്റം 
വരുത്തുവാനുള്ള അധികാരം ഫാം സൂപ്രണ്ടിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന 
താ ണ് . ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദർഘാ സു കൾ 23 - 8 - 2012 - ന് പകൽ 
3 മണിക്ക് ഫാം ഓഫീസിൽ വച്ച് ഫാം സൂപ്രണ്ട്അദ്ദേഹം 
ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നയാൾ ഹാജരുള്ള ദർഘാ സു കാരുടെ/ 
പ്രതിനിധിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും ഏറ്റവും 
കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഇടുക്കി പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ആഫീസറുടെ 
അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി സ്ഥിര പ്പെടുത്തുന്നതു 
മാണ്. ദർഘാസ്ലഭിക്കുന്നയാൾ 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
കരാർ ഉടമ്പടി നൽകേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് അംഗീകരിച്ച് 
സയെഓർഡർ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞ് ഈ ആഫീസിൽ നിന്നുള്ള 
നിർദ്ദേശാനുസരണം 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സസ്യസംരക്ഷണ 
മരുന്നുകൾ ഫാം ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ഏതെ 
ങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കരാർ ലംഘനംമൂലം സർക്കാരിനുണ്ടാ 
കുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങൾക്കും കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 
ടെൻ ഡർ സംബ ന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരു മാനം ഫാം 
സൂപ്രണ്ടിന്റെതായിരിക്കും. കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ 
ടെൻഡർ നിരസിക്കുന്നതിനോ പുനർ ടെൻഡർ നടത്തുന്ന 
തിനോ ഫാം സൂപ്രണ്ടിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം പൊതു അവധി 
യാ യാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം നിശ്ചിത 
സമയത്തുതന്നെ മറ്റൊരറിയിപ്പില്ലാതെ ദർഘാസ് നടപടികൾ 
നടത്തുന്നതാണ്. 

താഴെപ്പറയുന്ന സസ്യസംരക്ഷണ മരുന്നുകൾക്ക് കോളം 
4 - ൽ പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന അള വു കൾക്കുള്ള വില യാണ് 
ടെൻഡറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ആവശ്യപ്പെടുന്ന അളവിലുള്ള 
മരുന്നുകളുടെ കമ്പനി സീൽഡ് പാക്കുകളാണ് ഫാമിലേക്ക് 
സപ്ലെചെയ്യേണ്ടത്. 


IDITIONS 


Offers should be complete with Make & Model 
numbers and with product literature . 

All items should be installed and satisfactorily 
demonstrated as per the specifications to concerned labs 
in the State that will be mentioned in the supply orders. 


ഇനവിവരം 


Central Soil & Plant 
Health Centre , 
Thiruvananthapuram . 


ക്രമ 
| നമ്പർ 


പകമ 


- ( Sd.) 
Chief Soil Chemist. 


ആവശ്യമുള്ള വില രേഖ 
അളവ് തൂക്കം പ്പെടുത്തേണ്ട 

യൂണിറ്റ് 
(3) 

(4) 


(1) 


(2) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ഗ 


നമ്പർ എസ്. വി.എഫ്. 312 / 2012. 


| 2012 ജൂ 


ലൈ 23. 


ഗ 


- 


- 


- 


1 കാർബാറിൽ 50 ഡബ്ല . പി. 7 കി. ഗ്രാം 1 കി. ഗ്രാം 
2 ക്യുനാൽഫോസ് 25 ഇ . സി . 35 ലി. 5 ലി. 
3 മെത്തോറ്റ് 30 ഇ . സി . 12 ലി. 
4 ഫെൻവാലറേറ്റ് 20 ഇ . സി . 7 ലി. - 1 ലി . 
- 5 അസാഡിറാക്റ്റിൻ 03 ഇ . സി. 4 ലി . 

1 ലി . 
6 കേളോർപൈറിഫോസ് 20 ഇ . സി. 9 ലി. 

1 ലി . 
7 കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് 

100 കി . - 50 കി. 
8 നീറ്റു കക്കാ 

125 കി. 
9 മാൻകോസെബ് 75 ഡബ്ലു . പി . 10 കി . 1 കി . 
10 കാർബൺഡാസിം 50 ഡബ്ലു . പി. 10 കി. 1 കി . 
11 സി . ഒ. സി . 50 ഡബ്ലു . പി. 25 കി . - 1 കി . 
12 ഗൈഫോസേറ്റ് 41 എസ്. എൽ. 28 ലി . 
13 2, 4- ഡി 80 ഡബ്ലൂ .എസ്. പി. 2 കി. 
14 സ്റ്റിക്കർ 

10 ലി . 1 ലി . 


- 


10 കി . 


- 


- 


- 


വണ്ടിപ്പെരിയാർ സംസ്ഥാന പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലെ 
2012 - 13 വർഷത്തെ ഉപയോഗത്തിനായി വിവിധയിനം സസ്യ 
സം രക്ഷണ രാസ വ സ് തു ക്കൾ സപ്ളെ ചെയ്യുവാൻ 
താൽപ്പര്യമുള്ള അംഗീകൃത വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ മതിയായ 
വലി പ്പ മുള്ള കവറുകളിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിനു 
പുറത്ത് " 2012 - 13 വർഷത്തേക്ക് സസ്യ സം ര ക്ഷണ 
രാസ വസ്തുക്കൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ" എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തി ഫാം സൂപ്രണ്ടിന്റെ വിലാസത്തിൽ 23 - 8 - 2012 - ന് 
പകൽ 2.30 മണിക്കകം ഫാം ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 23 - 8 - 2012 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ ഫാം 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫാറത്തിന് 

- 400 - വിൽപ്പന നികുതിയും ആകു ന്ന താ ണ് . 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം 2,000 നിരതദ്രവ്യമായി നൽകേണ്ടതാ 
ണ്. രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിരക്ക് വിൽപ്പന നികുതി, കയറ്റിറക്കു 
കൂലി സഹിതം 62 -ാം മെലിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഫാമിൽ 
സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതായിരിക്കണം. രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിര 
ക്കിന് 2013 മാർച്ച് 31 വരെ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
ഫാമിൽ ലഭിക്കുന്ന സസ്യസംരക്ഷണ മരുന്നുകൾക്ക് അന്നുമു 


- 


- 


- 


- സർക്കാർ ദർഘാസുകൾക്കുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും ഫാം ഓഫീസിൽ 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 


സംസ്ഥാന പച്ചക്കറിത്തോട്ടം, 
വണ്ടിപ്പെരിയാർ. 


- ( ഒപ്പ്) 
ഫാം സൂപ്രണ്ട്. 
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SHORT TENDER NOTICE 
No. FQ 50/2012 -13. 

19th July 2012 . 


Designation and address of the Officer from whom 
the tender forms are to be obtained and to whom tenders 
are to be sent– Deputy Director of Agriculture , Fertilizer 
Quality Control Laboratory, Pattambi, Melepattambi P. O ., 
Palakkad District - 679 306 Phone: 0466 2212048 . 


Sealed competitive and superscribed tenders are 
invited from competent dealers for the supply of one 
Atomic Absorption Spectrophotometer with complete 
accessories to analyse micronutrients to Fertilizer Quality 
Control Laboratory, Pattambi, Palakkad District. 


Tender No. - 1/ 2012 . 


പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
രാസവള ഗുണനിയന്ത്രണ ശാലയിലേക്ക് സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ 
പരിശോധിക്കുന്നതിലേക്കായി "അറ്റോമിക് അബ്സോർപ്ഷൻ 

പെക്ടോഫോട്ടോമീറ്റർ " നൽകുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 1/ 2012. 


PAC — 17 lakhs. 
Closing date of sale of tender forms— 17- 9-2012 . 


Last date and time of receipt of tender - 18-9-2012, 12.30 p . m . 


Date and time of opening of tender — 18 -9 -2012 , 2.30 p . m . 


Cost of tender form : 

Original - 2,600 + VAT. 


അടങ്കൽ തുക - 17 ലക്ഷം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 2,600 + നികുതി. 

- പകർപ്പ്- 1,300 + നികുതി. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 
17 - 9 - 2012 . 


Duplicate 


1 , 300 + VAT. 


Date up to which the rates are to remain firm for 
acceptance - 31 - 3 - 2013 . 


E .M .D — 1 % of PAC in the form of Demand Draft in 
favour of the undersigned payable at State Bank of 
Travancore , Pattambi. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 9 - 2012, 12.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 -9 -2012, 
- 2. 30 മണി. 


വില സ്ഥിരതാ കാലാവധി 31- 3 -2013 . 


| Security Deposit - 5 % of total contract amount 
inclusive of E . M . D to be furnished as above . 


- Period of Supply - Within 90 days of receipt of 
supply order. 


The sealed cover containing the tender should be 
superscribed as the “ Tender for supply of Atomic 
Absorption Spectrophotometer " . Late tenders will not be 
accepted . Tenders will be opened in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. If the date fixed for opening happens 
to be a holiday , tenders will be opened in the next 
working day , at the same time. The price of the tender 
form shall be received only by cash . Tender should be 
submitted in the prescribed form along with an agreement 
in prescribed format in Kerala Stamp Paper worth 100 . 
The cost should be quoted in Indian money. Details with 
respect to the tender notice and the items intended to be 
purchased can be obtained from the office of the 
undersigned at working hours or from the website 
www .keralaagriculture . gov.in of the Department of 
Agriculture . 


അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 % വരുന്ന തുക നിരതദ്രവ്യമായി 
- സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ പട്ടാമ്പി ശാഖയിൽ താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് മാറാവുന്നതരത്തിൽ ഡാഫ്റ്റായി 
നൽകി യി രി ക്ക ണം . മൊത്ത വിലയുടെ 5 % വരുന്ന തുക 
സെക്യൂരിറ്റി തുകയായി മേൽപ്പറഞ്ഞതുപോലെ നൽകേണ്ടതാണ്. 
കവറിന്റെ മുകളിൽ “അറ്റോമിക് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോ 

ഫോ ട്ടോ മീറ്റർ നൽകു ന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് 
എഴുതിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
- നൽകേ ണ്ട താ ണ്. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തുതന്നെ അപ്പോൾ ഹാജരാകു 
ന്നവരുടെമുൻപിൽവച്ച് ദർഘാസുകൾ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേദിവസം 
അവധിയാണെങ്കിൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം അതേ 
സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില പണമായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
ഇന്ത്യൻ വിനിമയ നിരക്കിലായിരിക്കണം വില രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 

- വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അറ്റോമിക് അബ്സോർപ്ഷൻ 
സ്പെക്ടോഫോട്ടോമീറ്ററിന്റെയും ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച മറ്റ് 
കാര്യങ്ങളുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് പ്രവർത്തി 
- സമയ ങ്ങ ളിൽ പട്ടാമ്പി രാസ വള ഗുണ നിയ ന്തണശാലാ 
ഓഫീസിൽ നിന്നോ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് 

സൈറ്റിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം ശുപാർശ 
യോടെ കൃഷി ഡയറക്ടർക്ക് അയയ് ക്കു കയും കൃഷി 
ഡയറക്ടറുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. 


The Technical Committee will scrutinize the tenders 
received and will recommend and decision of the Director 
of Agriculture will be final. 


The right for acceptance or rejection of tender 
without assigning any reason is solemnly vested with 
Director of Agriculture . 


The rules and regulations prescribed for tenders by 
the Government of Kerala shall be applicable to this tender 
also . 


13. Various safety interlocks should be provided for the 

safe operation of the system ( like burner head , gas 
pressure , nebulizer, drain full condition etc .) 


- ദർഘാസ് അംഗീകരിക്കുകയോ കാരണം കാണിക്കാതെ 
തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം കൃഷി 
ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. സാധാരണ സർക്കാർ 
ദർഘാസുകൾക്കുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന വിലാസവും ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ അയക്കേണ്ട വിലാസവും - കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടർ , രാസ വള ഗുണ നിയന്ത ണ ശാ ല , പട്ടാമ്പി, 
comengomi 11 . 6 ., welnöŠ -679 306 . 


14 . The system should have upgradable features to 

Graphite furnace with auto samples HGAC (Hydride 
Vapor Generation System ), Auto dilution Accy , Flame 
auto sampler etc . 


Gono 


: 0466 2212048. 


15 . The rate of Graphite furnace with auto sampler and 

HGA should be quoted separately . 
16 . The same software should support all the upgrading 

features . 


Fully PC controlled AAS along with essential 
accessories as follows : 


1. Optics- True double beam optical design . 


The following coded Hollow Cathode ( one each ) 
must be quoted along with system . Cadmium , cobalt , 
Copper , Iron , Lead , Boron , Magnesium , Manganese , 
Sodium , Calcium , Zinc . 


2 . Monochromator — The system should be based on 

Ebert Grating with 1800 line/mm or Eichielle optics 
and optimized for both UV and visual energy . Slit 
width should be auto selectable through PC with 
wave length range of 190 - 900nm . 


18 . All elements must be quoted with one each certified 

reference solution 1000ppm , 500ml ( single solution 
not multi solution ) 


3. Detector — Wide range and high sensitivity Photo 

Multiplier Tube (PMT). 


The instrument should be quoted along with 
imported air compressor, gas filter assembly. 


4. System should have independent power supply for 

each and every high intensity hollow cathode lamp. 
All lamps should be coded for (current, slit width , 
wavelength width with serial number and usage 
meter. 


Fume hood and duct assembly along with exhaust 
system must be quoted . 


5. Burner head system — Universal burner system which 

should support air acetylene and nitrous oxide with 
50mm or 100mm burner. 


· Latest configuration branded computer, Laser printer , 

double stage acetylene , nitrous oxide , Standard 
regulator, gases cylinder with suitable UPS 
(Minimum 5KV ) with 1 hour back up for the 
uninterrupted operation of the full system should be 
quoted . 


6 . All the method parameters related with lamp 

selection , calibration , control of flow gases should be 
through window based . 


All tubings required for connecting gas cylinders 
must be included . 


7 . The instrument should have programmable and 

computer controlled gas control for air acetylene and 
Nitrous oxide . 


23. All accessories needed for the complete/ full - fledged 

working of the instrument must be quoted . 


Minimum 2 year warranty should be given for the 
total system . 


8 . The AAS unit will be operated with windows 

software for all the features specified for analysis . 


The rate quoted should include all expenditure 
including taxes , installation at FQCL , Pattambi. 


9. The verification kit, calibration standards to check 

performance periodically should be included . 


10 . The system should be supplied with latest windows 

based software CD so as to prompt self installation 
of AAS operation . 


Required demonstrations and trainings should be 
given free of cost in the warranty period at FQCL , 
Pattambi. 


27. The entire item required for the installation , 

demonstration and working should be quoted as 
" essential items” . 


11. The nebulizer should be resistant to all sorts of 

acids and solvents . It should have a built in 
nebulization device like flow spoiler and impact bead . 
Minimum abs of 0 .6 and more should be ensured for 
5ppm Cu with 0 . 25 % RSD . 


AMC after warranty period for 5 year and separate 
Comprehensive Maintenance Contract (CMC ) for 5 
year should be quoted separately for essential items. 


12 . Automatic Lamp selection and setting of Cook book 

parameter, slit width , wavelength , lamp current etc . 
and includes computer operated six or more lamp 
motorized turret. 


29. The supplier should ensure service facility within 48 

hours of information (A separate undertaking need to 
be arrived after awarding the tender). 


30 . Preference will be given for the system with quick 

and easy trouble shooting facilities to those who 
have installed system with similar configuration in 
Kerala and to those who have own service facilities 
in Kerala ( Separate note of installation may be 

attached) . 
31. Special services that can be given by tenderer and all 

the possible deduction in the cost should be clearly 

noted . 
32 . The tender should include a separate note showing 

that the status of the specifications prescribed 
( Sl. No. 1 to 32 ) are included or not (Check list ). 


Office of the 
Dy. Director of Agriculture , 
F. Q .C .L ., Pattambi, Palakkad . 


(Sd .) 
Deputy Director 
of Agriculture. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ബി - 142/ 2012. 

2012 ജൂ ലൈ 13 . 
നെല്ലിയാമ്പതി ഗവൺമെന്റ് ഓറഞ്ച് ആന്റ് വെജിറ്റബിൾ 
ഫാമിന്റെ ഫ് ളോറി കൾച്ചർ യൂണിറ്റിലെ വിവിധ 
ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആന്തൂറിയം ചെടികളിൽ ( ട്രോപ്പിക്കൽ റെഡ്, 
കാസിനോ, ചിയേഴ്സ്, ചോക്കോ, അക്രോപോലീസ് തുടങ്ങിയ 
ഇനങ്ങ ൾ ) വിവിധ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഓർക്കിഡ് 
( ഡെഡാബീയം, വാ ൻ ) വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ പ്പെട്ട 
ജെർബറ പൂക്കൾ ഫാമിൽ നിന്നും വിളവെടുപ്പ് സമയത്ത് 
വാങ്ങുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവ 
ത്തിലുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടറിൽ 
പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ഓരോ 

ഗഡിലുമുള്ള പൂക്കൾക്കും തരാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി 
വില രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ 
നെല്ലി യാമ്പതി ഓറഞ്ച് ആന്റ് വെജിറ്റബിൾ ഫാം 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിന്നും 500 + വിൽപ്പന നികുതിയും അടച്ച് 
13 - 7 - 2012 മുതൽ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറം 
22 - 8- 2012 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതും 
പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ഫോറവും 10 , 000 നിരതദവ്യ വും 
സഹിതം 22 - 8 - 2012 - ന് 2 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അ അ ന്ന ദ 

വ സ 
3 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ 
കരാറുകാരന് മേലധികാരികളുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി 
ടെണ്ടർ സ്ഥിരപ്പെടു ത്തു ന്ന തു മാ ണ് . ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
- 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടർ ദിവസം അവധിയാ യാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി 
ദിവസം ഇതേ സമയത്ത് ടെണ്ടർ നടപടികൾ നടത്തുന്നതാണ്. 

പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ മുദ്രവച്ച കവറിൽ 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിനുമുകളിൽ “ആന്തൂറിയം പൂക്കൾ 
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഫാം 
ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിജയിയായ കരാറുകാരൻ 
ഫാം സൂപ്രണ്ട്മുൻപാകെ 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു 
ഉടമ്പടി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


സർക്കാർ ടെണ്ടറുകൾക്കുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ 
ടെണ്ടറിനും ബാധക മാ യിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങൾ 
പ്രവർത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓ ഫീസിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


ഗവൺമെന്റ് ഓറഞ്ച് ആന്റ് 
വെജിറ്റബിൾ ഫാം , 
നെല്ലിയാമ്പതി, പാലക്കാട്. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ട്. 


